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PART III 
Marine Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീക രിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 31- 8 - 2016 3 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 31- 8- 2016, 
3. 30 മണി. 


നമ്പർ ഡി . ബി.808/ 2013 - 14 / ഇഇ. 

2016 ജൂ ലൈ 29. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പ് എറണാകുളം ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
എറ ണാകുളം, ത്യശ്ശൂർ ജില്ല ക ളിലെ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 


കമ 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് " ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1- ന് 
2 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1 മാസം. 

- സർക്കാർ ഉത്തരവ് 84/97 പി. ഡബ്ലിയു . ആന്റ് ടി തീയതി 
10 - 8 - 1997 പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളും പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിലെയും ഹാർബർഎഞ്ചിനീയറിംഗ് വകു പ്പി ലെയും 
ദർ ഘാ സ് സംബ ന്ധിച്ച എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. കാരണം കൂടാതെ ദർഘാസ് റദ്ദ് 
ചെയ്യു ന്ന തിനോ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
ദർഘാസിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി 
ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 


1 12 / 2016 -17 / ഇഇ - എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 

ഉദയംപേരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 
14 - ലെ മണലായി ചൂളക്കൽ റോഡിന്റെ 
നവീകരണം - 5 ലക്ഷം 

12 ,500 
2 14 / 2016 - 17/ ഇഇ -തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് 
മത്സ്യഭവൻ ഓഫീസിലെ ശേഷിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ - 2 ലക്ഷം 

5 ,000 
ദർ ഘാസ് പമാണ ത്തിന്റെ വില കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
1,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 400 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
29 - 8 - 2016 മുതൽ 31 - 8- 2016, 12 മണിവരെ. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പ്, എറണാകുളം ഡിവിഷൻ, 
മുനമ്പം, പള്ളിപ്പോർട്ട് പി. ഒ. 

- ( ഒപ്പ്) 
ഫോൺ: 0484 - 2488077. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി3 - 51/ 2015/ ഇഇ - 2. 

2016 ആഗസ്റ്റ് 1. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പ്, എറ ണാ കുളം എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ 
ഇതോടൊപ്പം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് 
അനുസരിച്ച് ആർ. ഐ . ഡി .എഫ്. - നബാർഡ് അസിസ്റ്റൻസ് 
സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിവിധ 
മത്സ്യം കരയ്ക്കടുപ്പിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സോളാർ എൽ. ഇ . ഡി . 

ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള അംഗീകൃത 
കരാറുകാർ ഏജൻസികൾ/ വ്യക്തികൾ/ സ്ഥാപനങ്ങൾഎന്നിവരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ക്വട്ടേഷൻ 
പ്രമാണങ്ങൾ 2016 ആഗസ്റ്റ് മാസം 30 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 
12 മണിവരെ നിശ്ചിത വില നൽകി ഈ കാര്യാലയത്തിൽ 
നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ അന്നേദിവസം 
3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 
4 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
കമ 

- ദർഘാസ് നമ്പരും നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


- 4. ക്വട്ടേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഫോറം വാങ്ങി അതിലെ 

നിബന്ധനകൾ വായിച്ച് ഒപ്പുവച്ച് നൽകേണ്ടതാണ്. 
5. സ്ഥലത്തെ പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ വില്ലേജാഫീസർ നൽകുന്ന 
റസിഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കരാർ 

ലൈസൻസ് ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഹാജരാക്കിയാൽ 
മാത്രമേ ക്വട്ടേഷൻ ഫോറം നൽകുകയുള്ളൂ. 
6. ക്വട്ടേഷൻ ഏതു സമയത്തും തിരസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള 

അധികാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഹാർബർ 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ്, എറ ണാ കുളം ഡിവി ഷ നിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


7. ഈ ക്വട്ടേഷൻ കേരള സർക്കാരിന്റെയും നിലവിലുള്ള 
മാറിവരുന്നതുമായ എല്ലാ ക്വട്ടേഷൻ നിയമങ്ങൾക്കും 

നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും. 
8. ക്വട്ടേ ഷൻ സ്വീക രി ക്കുന്ന ദിവസം അ വ ധി യായി 

പ ഖ്യാ പി ക്കു ക യോ | ഹ ർ ത്താ ലി ന് ആ ഹാ ന 
ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 
അതേ സമയത്ത് ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്ന 
തുമായിരിക്കും. 


1 


16/ 2016 -17/ ഇഇ - ആർ. ഐ . ഡി . എഫ് . 
നബാർഡ് അസിസ്റ്റൻസ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 
താഴത്തുപറമ്പ് മത്സ്യം കരയ്ക്കടുപ്പിക്കൽ 
കേന്ദ്രത്തിൽ സോളാർ എൽ. ഇ . ഡി . ലൈറ്റ് 
സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- 2 ലക്ഷം 


9. ക്വട്ടേഷൻ സംബന്ധ മായി എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം 
ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ക്വട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 7 ദിവസത്തിനകം 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രേഖാമൂലം 
അറി യി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . പിന്നീടുള്ള പരാ തി ക ൾ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
10 . ക്വട്ടേഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ 
ആഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 


5 , 000 


2 


- 17 / 2016 - 17/ ഇഇ - ആർ. ഐ . ഡി . എഫ് . 

നബാർഡ് അസിസ്റ്റൻസ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 
കുമ്പളം വെസ്റ്റ് മത്സ്യം കരയ്ക്കടുപ്പിക്കൽ 
കേന്ദ്രത്തിൽ സോളാർ എൽ. ഇ . ഡി . ലൈറ്റ് 
സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- 2 ലക്ഷം 

5,000 
- 18 / 2016 - 17 / ഇഇ ആർ. ഐ . ഡി . എഫ് . 

നബാർഡ്അസിസ്റ്റൻസ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 
കുമ്പളം ഈസ്റ്റ് മത്സ്യം കരയ്ക്കടുപ്പിക്കൽ 
കേന്ദ്രത്തിൽ സോളാർ എൽ. ഇ . ഡി . ലൈറ്റ് 
സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- 2 ലക്ഷം 

5 , 000 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 500 + 5 % വാറ്റ്. 
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി 1 മാസം. 


11. ടി പവൃ ത്തിയുടെ ഗ്യാരന്റി കാലാ വധി പ്രവൃത്തി 

പൂർത്തീകരിച്ച് ഒരു വർഷമായിരിക്കും. 
- ഗ്യാരന്റി കാലാവധിയിൽ ഗൈഡ് ലൈറ്റ് അനുബന്ധ 
സാമഗ്രികൾ എന്നിവയ് ക്ക് സംഭ വിക്കുന്ന എല്ലാ 
കേടു പാ ടു കളും കരാ റു കാ രൻ തന്റെ സ്വന്തം 
ഉത്തര വാദിത്വത്തിലും ചെല വിലും തീർക്കു ന്ന തിന് 
ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


1. ഓരോ പവ്യ ത്തി കൾക്കും പ്രത്യേകം ക്വട്ടേ ഷൻ 

ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 


- 13. കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുകയുടെ 

10 % വരുന്ന തുകയുടെ സെക്യൂരിറ്റി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
14 . ടി സെക്യൂരിറ്റി ട്രഷറി സേവിംഗ്സ്/ ട്രഷറി ഫിക്സഡ് 

ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നീ രൂപത്തിലായിരിക്കേണ്ടതും ആയത് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പ്, എറണാകുളം ഡിവിഷന്റെ പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് 

ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
- 15. ഗ്യാരന്റി കാലാവധി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം 

സെക്യൂരിറ്റി തുക തിരികെ നൽകുന്നതായിരിക്കും. 


ക്വട്ടേ ഷ നിൽ പങ്കുകൊള്ളു ന്ന വർ മേൽപകാ രമുള്ള 
നിരതദ്രവ്യം അംഗീകൃത ബാങ്ക് സർക്കാർ ട്രഷറിയിൽ 
ഒടുക്കി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എറണാകുളം 
ഡിവിഷൻ, മുനമ്പം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് 
പിൻവലിക്കാൻ അധികാരം രേഖപ്പെടുത്തി സ്റ്റാമ്പ് ഒപ്പിട്ട് 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
3. ക്വട്ടേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

പ്രാഥമിക കരാർ ഒപ്പിട്ട് ക്വട്ടേഷനോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
എറണാകുളം ഡിവിഷൻ, 
മുനമ്പം, പള്ളിപ്പോർട്ട് പി . ഒ., 

( ഒപ്പ്) 
പിൻ - 683 515. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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